ك 


کوت 
Rabobank‏ 


احتر اف ادارة المخاطر 


رابوبنك مساير الآن ل بازل 2 


علاقات الستئثمرين 


,م احتراف إدارة المخاطر 


التخصيص الفعال لرؤوس القياس المتقدم الداخلي المسايرة للفو اعد الجدبدة 
الأموال و قياس الأداء للمخاطرة لكفاية رس المال 


الإدارة المبنية على A۸۸۸0٥‏ 


ال رأسمال الاقتصادي 


LE Pillar Il Pillar III 


رأسمال رابوبنك مقابل المتطلبات (بالمليار أورو) 


فلتت ||-8|5 دقتنت لواف ر اسعال ر ادو ننف الفعسا ی طونظی]- 11E‏ دپاده 2007 


م 8615-11 مفیيد لرابوبنك 


نسبه 1 ]1 اعتبارا من 30 يونیو 2007 


۰ 11.2 استنادا إلى متطلبات 815-11 
(90 % كحد أدنى للملاءة بالنسبة ل 815-1) 


۰ 13.8 % استنادا إلى متطلبات 8159-11 


(بدون حد أدنی) 


٭ 10,2 / استنادا إلى متطلبات 818-1 


کی راک دایار 


ه حماية السلامة المالية للمجمو عة 

- مواءمة المخاطرة التي يتعرض لها البنك مع مستويات المخاطر المتاحة والمرغوب فيها لرأس المال 
- قياس مستويات مخاطر رأس المال باستخدام رأس المال الاقتصادي 

ه حماية سمعة المجمو عة 

- الحفاظ على سمعة ونزاهة الأعمال البنكية 

ه حماية سمعة المجمو عة 

- التحديد السليم لجميع المخاطر المهمة 

- - مراعاة المخاطر أمر أساسي لاتخاذ القرارات - التجارية السليمة 

ه مراقبة مستقلة للمخاطر 


- إدارات التحكم في المخاطرة تعمل بشكل مستقل عن الأنشطة والأعمال التجارية 


e< 
و کن‎ 


مطذهم ‏ ما هو المستوى الصحيح لرأس المال؟ 


@ مخاطر رأس المال بمثاية مانع تصادم لاستیعاب خسائر غير متو قعة 


مستوى رأس المال الذ توی رأ 
ا ستوی راس امال ااي 


إلى البنك الأكبر والأكثر تعقيدا 


Equity Regulatûr y Capital 


Equity Ecunûmic  Regulatûry‏ مدفوع بزيادة 
Capital Capital‏ کكا اذازة مقار ااك 
(AAA) (Basel II)‏ 


إطار اتفاق بازل الثاني الجديد لكفاية رأس المال هو محفز هام لتحسين قياس وإدارة 
المخاطر في المؤسسات المالية 


Investor Relations 


٠‏ أعتبر نظام بازل الحالي مبسطا للغاية لالتقاط 
المخاطر الحقيقية في الصناعة المصرفية 


Pillar | Pillar Il Pillar Ill‏ لإدارة أفضل للمخاطر في الصناعة المصرفية 
Market‏ العالمبة 


Minimum Supervisory Discipline 


(enhanced 
disclosure) 


Capital Review 
Requirements Process 


علاقات المستثمر ین 


اناد 


المؤسسة المبني 


مخاطر السوق 


سس تطبیق بازل 2 عند رابوبنك 


ه٠‏ نماذج داخلية مستعملة للاعتماد ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل (الركيزة الأولى) 
- طرق متقدمة لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل أكثر تناسبا بالنسبة ل رابوبنك للاستفادة من حجم انخفاض 
المخاطر 


(الركيزة الثانية) 


° حصل رابوبنك على الموافقة من البنك المركزي الهولندي على تطبيق نماذدجها الداخلية بازل 2 اعتبارا من فاتح 
يناير عام 2008 


٠ه‏ متطلبات الإيفائية حسب بازل الثاني خاضعة أدنة للحدود الأدنة لرأس المال في سنة 2008 و2009 


- الحد الأدنى لرأس المال في كل الأوقات يجب أن تكون أعلى من 90 / من الملاءة حسب بازل الأول (في عام 
8 ) و80 / في عام 2009 على التوالي 


: ا 
ڪا 1 ا 


Rabobank‏ العو اد | ٤‏ لتجار به 
يتوقع رابوبنك عوائد تجارية من رأسماله الاقتصادي / إطار ۸۸۸0٣‏ بحيث: 


٠‏ يتم اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر اطلاعا على تخصيص رأس المال والإدارة القائمة على 
RAROC‏ 


م 
2 


رأس المال 


٠‏ يتم تقديم التسعير على أساس المخاطر 


٠‏ يتم انخفاض تكلفة رأس المال 


علاقات الستثمرين 


